Procris Pfeilleri nov. spec. 

Von A. Naufock, Linz a. D. 

Aus den reichen und interessanten Ausbeuten aus Nord- 
syrien, Marasch, erhielt ich von Herrn F. Daniel, Munchen, eine 
kleine Procris in 2 cfcf u, 1 $ zur Bestimmung, die sich durch 
ihre durchsichtigen, von der Mitte gegen die Wurzel beinahe 
glashellen Hfl. sehr auszeichnet. Die Durchsichtigkeit der Hfl. 
ist bei dieser Procris klarer als bei alien andern mir bisher be- 
kannten Arten. Die Fuhler der cfcf, welche die Kammzahne 
der drei letzten Endglieder verwachsen haben, stellen sie in die 
Gruppe der subtristis-graeea. Die vorgenommene Untersuchung 
des Genitals eines cf ergab einen Apparat, der in seinem Bau 
wohl ahnlich jenem der Pr. anatolica ist, doch im Penis nicht 
wie diese nur einen, sondern zwei Chitindorne tragt. 

Ich benlitze daher die Gelegenheit diese neue Art Herrn 
E. Pfeiffer, Munchen, welcher fur die Erforschung der Fauna 
Syriens so uberaus tatig ist zu widmen und gereicht es mir 
zur Ehre sie Procris Pfeifferi zu benennen. 

Vfllange: cf 8,5 mm, 5 8,2 mm; Expansion: cf 18,5 mm, 
9 18 mm, Vfl. schmal, mattgrun, mit Spuren von Goldglanz an der 
Wurzel und langs des Vorderrandes. Kopf und Thorax ebenfalls 
etwas goldglanzend. Hfl. in seiner Form ahnlich wie bei anatolica , 
mit etwas schmalerer Spitze, auBerst zart beschuppt, beinahe glas- 
hell, nur in der Falte und am Saum mit deutlicheren schwarzlich- 
grauen Schuppen. Fransen aller Flugel schwarzlichgrau. Fuhler 
maBig lang, etwas (iber die Halfte der Vfllange reichend; die 
Kammzahne beim cf in den letzten drei Endgliedern verwachsen, 

Beim 9 werden die Fuhler von der Basis gegen ihr Ende 
langsam starker und enden in eine kurze, stumpfe Spitze; in 
ihrer Endhalfte sind sie unter Lupe gesehen, sagezahnig. Unter- 
seite aller Flugel braunlichgrau, ohne Spuren grtiner oder blatter 
Beschuppung. 
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Der Genitalapparat des c?» Skizze Fig. 1, ist, wie ich schon 
erwahnt habe, ahnlich jenem der anatolica ; die Haftklappen sind 
auch hier einfach, der Penis jedoch tragt zwei gerade Chitin- 
dorne in seinem Innern. 

Am entschuppten Htleibsende des cf , Skizze Fig. 2, reicht 
die Bauchplatte in die Genitaloffnung und ist wie bei anatolica 
geformt. Beim 9 ist der ventrale Segmenttail ebenfalls wie bei 
anatolica abgegrenzt und bedeckt die Vagina ganzlich. 



Genitalapparat des o’ 

S = XII. Segment mit dem Uncus 
V = Haftklappe (Valve) 

P — Penis 

D = Chitindorne im Penis 



Fig. 2 

Pr. Pfeifleri m. 


Hinterleibsende des 
A — Genitaloffnung 
B — Bauchplatte 


Die Art steht, wie aus der ganzen Beschreibung ersichtlich 
ist, sowohl in der GroBe, als auch im Genital des cf , sowie den 
ersichtlichen Konturen des Htleibsendes der anatolica sehr nahe, 
unterscheidet sich aber sofort von derselben durch ihre beinahe 
glashellen, stark durchsichtigen Hfl. und uberdies im 9 durch 
die weniger stark sagezahnigen Ftihler. 

Typen: 1 cf\ 1 9» Taurus c., Marasch, 6 - 900 m; V. 1933 
in Coll. F. Daniel, Mtinchen. 

1 cf, Taurus c., Marasch, 6 —900 m; V. 1933 in 
Coll. mea. 


Linz, im September 1934. 
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